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HG Luxembourg Midco S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 

Siege Social: 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duche du Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg: B180384 


NOTIFICATION 


Veuillez noter que I'adresse de I'Associe unique de la Societe a change comme suit : 


> Hayward Gordon Holdings, L.P. se situe desormais au : 
Corporation Trust Center 1209 Orange St. 

DE-19801 Wilmington 
Etats-Unis d'Amerique 


Christiaan van Arkel 
Gerant de Categorie A 



